JÓZEF SCHROEDER 


Introligator 


przeżywszy lat 29, opatrzony SS. Sakramentami, po dlugich i dolegliwych 
cierpieniach, zakończył życie dnia 7 Lutego 1890 r. 
— DERE — 


Obrzed pogrzebowy odbedzie sie w Niedziele dnia 9 b. m. o godzinie 3 popoludniu 
z Zakladu klinicznego, na który stroskana Zona wraz z synkiem i rodzina, Znajomych 


i Szanowna Publicznosé zaprasza. 


Z drukarni A. w krakowie. Sfomskiego 


